八イブリツドす抓湿器(家庭用) 

[湿風気化/気化巧] 
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お買い上げいただき、まことにあ0びとラございます。 

お使いになる前に必ずこの取扱説お書をお読みになり、正しくお使いください。 

お読みになったあとは、ご使巧になる方びいつでち取り出せる場所に、大切に保管しでください。 
襄表紙の保証書は、「お買い上げ曰-販売店_!などの記入をおおかめください。 


点巧•その他 


使用方法 





























巧全のために必ずお守り < ださい 


この取扱説明書にある項目は、ち巧の程度によってなの2搜階に区分しでいまず。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び死じ、重傷を負ラな 
能性、または义災の可能性び想定される内容を巧しています。 

/ K ミ主意 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負ラ可能 tt や 
物的損害の発生び想定されるの容を巧しています。 


本文かの7—クは、なの意味を表しまず。 



この マー クは、してはいけない r 禁止 J を表しています。 

〇處 

この マー クは、必ず実行しでいただく r 指示 J を表しでいます。 


么警告 (WARNING) 


分解•願.雌の則 

お客様自身による巧お-修理- 
な造は絶巧にしないで < ださい。 
感電やが障の原因になります。 





水につけたり、 tK をかけ 
た0しない 

义災-感電の原因になります。 



戀 


綱00 での使用 

やタコ足配線をしない 

タコ足配線などで、定宿を超 
えると発熱による义災の原因に 
なります。 



0 


本巧に異物を入れない 

吹化□やの気グリルにピンや 
針■をなどの異物を入れないで 
ください。 

感電やけびの原因になります。 



異常時（水漏れ、コゲ< 
をい臭いなど）は運転を 
停止して電源プラグを巧く 

異常のまま使巧を続けると义 
災-感電の原因にな0ます。 


子供だけで巧ねせたり、 
幼児の手の届くところで 
巧わない 

やけど-けび-感電の原因に 
な0ます。 


0 



處 



運起停止直を(約1分問) 
は、ヒータ周辺に触れ 
ない 

やけど-けび-感電の原因に 
な0ます。 




本巧のお手入れに塩素 
巧.酸性タイプの統剤 
は使わない 

ち養ガスび発生し、健康を害 
する原因になります。 


お手入れする際は、電源 
プラグをコンセントか6 
巧< 

感電の原因になります。 



處 


ご巧用前まをのために必ずお守りください 
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么警告 (WARNING) 


電源プラグのお手入れをする 

ときどき電源プラグを巧き、ほこりなどを除 
去しでください。ほこりびたまると湿気など 
で絶縁不良とな0、义災の原因にな0ます。 



〇 


電源プラグは根元までお実に是し 
込む 

電源プラグは根巧までお実に差し化み、傷ん 
だプラグやゆるんだコン它ントは使巧しない 
で < ださい。 

义炎*感電の原因に 
な0ます。 



〇 


めれた手で電源プラグを巧を是し 
しない 

感電やけびの原因にな0ます。 



磯) 


電源コードを傷めない 

電源コードに巧巧な力を細えたり、重いをの 
をのせたり、束ねたり、巧げたまま使巧しな 
いで < ださい。 

义災-感電の原因に 
な0ます。 



么ま意に AUTI0N) 


使用しないとをは電源 
プラグをコンセントか6 
巧< 

けびややけど、絶縁劣化によ 
る感電*漏電义災の原因にな 
ります。 



屬原プラクを巧くときは、 
電源コードを持たずに 
化ず巧端の電源プラグ 
を持って弓惊巧く 

义災-感電の原因になります。 



處 


加湿された風び家具•壁 
•カーテンなどに直接あ 
たるところには置かない 

しみび付いたり、変おするお 
それびあ0ます。 



タンクの水は毎曰新しい水道水と入 
れ替え、本巧内部は常に清潔に巧つ 
よう定期的にお手入れする 

お寺入れせずに使巧を続けると、カビや雑菌 
び繁殖し悪臭の原因になります。 

化質によっては、過おに反応し 
健康を損なラ原因になります。 


/ J し飞一化 t 

〇 


7 K 道水なかは使用しない 

40でな上のお湯や化尝薬品-ち香剤(アロブ 
オイルなど）-巧れたか-ミネラルウ牙ーター • 
アルカリイオン水-な戸水-を水器の化など 
を使巧するとカビや雑菌び繁殖 
しやすくなったり、変お-割れ 
(化漏れ）‘巧障の原因にな0ます。 


0 


暖房機-テレビなどの電化製品の J 
に置かない 句 

転倒すると化びこぼれ、 

义災-感電の原因に 
な0ます。 



不ま定な場所に置いたり、傾けて 
使用しない 

化びこぼれ、义災-感電の原因に 
な0ます。 


1巧 I ィ、 

0 


吸気グリル-除国フィルターをかし 
たまま使用しない 

性能び発揮されず、巧障の原因に 
な0ます。 


で;/，レ 

0 


ご巧用前まをのために必ずお守りください 
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安全のために必ずお巧り < ださい 


お願い (NOTICE) 


巧出□やの気グリルをふさびない 

吹化□やの気グリルをふさぐと変おやが障の 
原因になります。 





直射曰巧のあたるところや暖房器具 
の上や近<に置かない 

タンク巧の空気び膨張し、 

かびあふれたり、プラス ' 

チック部分び変お-変質 
するおそれびあります。 



こまめにお手入れする 

お手入れせずに使巧を続けると、本化内部に 
化アカなどび巧着して 
とれに << な0、誤動作 
や巧障の原因になります。 



電巧調巧おやスピーカーの近 < など 
磁気のをいところには置かない 

正常に作動しないときび 
あります。 



製品下部や巧を時々清掃する 

化びこぼれたまま放置すると、巧を腐食させ 
るおそれびあります。 


本体巧部には直接水を入れない 

トレイに直接かを入れた0しないでください。 




巧用しないとをは水を捨てる 

長期間使巧しないとぎは、タンク-トレイ巧の 
化を捨ててください。化を入れたまま放置する 
と、カビや雑菌びお確し悪臭の原因になります。 


巧結のおそれびあるとをは、タンク 
とトレイの水を捨てる 

凍結したまま使巧すると、巧障の原因にな0 
ます。 


タンクを入れたままを動しない 

巧動するとぎは、必ずタンクを取り化し、両 
寺で取っ寺を持って、傾けないよラに静かに 
運んでください。かびこぼれで周囲をめらす 
おそれびあ0ます。 


湿度の高いところけ5%な上）では 
使用しない 

巧障の原因になります。 


トレイ巧の水を飲まない • 飲ませ 
ない 

化調不良の原因にな0ます。 


抗菌気化フィルターをかしたまま 
使用しない 

巧障の原因になります。 


長時巧使用しないとをは電源プラグ 
を巧< 

長時間使用しないとぎは、電源プラグをコン它 
ントから巧いでください。 ^ 

义炎や予想しない事巧の % 

原因になります。 



ご巧用前まをのために必ずお守りください 
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特長 


2 

3 


八イブリツドす（湿風気化/気化す） 

八イブリツドすは、水を含んだ抗菌気化フィルターに 
風をあでで加湿する「気化す_!と、温風をあでで加湿する 
「温風気化す_!を組み台わせた方すです。 

湿度びほいときは、「温風気化す_!ですばやく加湿し、 
設定湿度におブくと温風を使わない「気化す"このり換 
之加湿量を調整します。 

「温風気化す_!でも、温風は抗菌気化フィルターで水び 
気化するときには熱び奪われるので、吹出□より吹き 
出す風は、暖かくありません。 

静音設計 


暖か くありま 



運転音を抑之でいますので、就寝時にち快適にご使巧いただけます。 

巧;窗気化フィルターは 3 シーズン使用可能 

カビ-雑菌の蒙殖を抑える抗菌気化フィルターは、月に1回クエン酸洗浄を行ラと3シー 
ズン(クエン酸洗淨なしでは1シーズン)使巧できます。西召>函^ 

4 お巧みに含ねせて選べる運乾モード 

①標 準：お巧みの湿度設定に台わせで加湿したいときにおすすめします。 

⑤省エネ：消費電力を抑之で加湿したいとさにおすすめします。 

③ 静 音：運転音を抑之で加湿したいとさにおすすめします。 

④ のど•抓加湿：乾燥時に「のど•加 J のラるおいを守る湿度で扣湿したいときにおすすめします。 

5湿度たンサーによるき動運転 

お部屋の湿度を素卓く感知し、湿度に台わせで自動的に如湿量を調節します。 

6卜 U プル除菌機能搭載 

の 抗菌•消臭シートが'トレイ巧のカビ-雑菌の繁殖を抑え、ぎれいな7火でお部屋を如湿します。 

⑤ 除菌フィルターびお部屋の空気から捕らえた雑菌の繁殖や活動を抑えます。 

③抗菌気化フィルターびトレイ巧のカビ-雑菌の繁殖を抑えます。 

7バブルサインで運乾が態をお知らせ 

トレイ内のバブルユニットび、本体の運転状態をパブ 
ルサイン(ルさな巧び短し個隔で発を)でお知らせします。 

本体より離れた場所からでちパフ''ルサインを見ることで、 

本体の運転状態をお認することが'でさます。 

※パフ'ル ZL ニットは、取り出した状態でち使巧できます。 

8 壽気や霧は見えません 

抗菌気化フィルターに風をあでで湿った空気を送り出す 
力 D 湿方式のため、スチームファンすや超音波すのよラに 
蒸気や霧は見えません(風は暖かくありません)。 

如湿量についで- 


ぐ 豪 気や震は見えま 



室内の湿度や温度の条件により加湿量は 
変わります。 

なのときには加湿量が'少なくなります。 

〇雨の曰など、湿度び'高いとき 
〇室内の温度が'ほいとき 
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ごな用前特長 































































































各部のなまス 



が飄固 


ゾ 


前面 


) タンク 

r 7 ベ - ジク fs ベ — ジ少 |~ 13 ベ - シク pi 4 ベ - ジ〉 

操た-表示部 re ^ 


S ベ-か 


背面 


_ ) 抗菌気化フィルター 
/ (消耗部品) | 8 ベみ「 14 ベみ 



@トレイ\フロート[^5^ 




® 運転か高温になる部分(ごま意 < ださい) 
(©点検-ま入れび必要な部分 


ご使用前 各部のなまえ 


— 5 — 



或部 


Q) 


湿度設定ボタン旧^ 
〇湿度を設定する 


八イブリツドサイン(緑) [9^ 

〇運転中に点な(温風気化す時のみ） 


湿度設定ランプ(ホ） [13 互を 
〇設定した湿度び点な 


現巧湿度ち巧（緑） I 9 ベ-ジ〉 
〇現在のお部屋の湿度を 
已％刻みで表示 


DAINICHI 

HD-RX308 


ハイブリッド 


給ホ:サイン(ホ ）I 9 ベ-ジ〉 
〇タンクの水びなくなる 
と点滅 


I 給水 


□ □□□□□□□□ 


現巧湿度 


50 

口 


60 

口 


70% 

口 


湿度設定 


のチャイルド□ック 


r ^4 
^2時間 






3砂巧し 


V 




チャイルド□ックボタン函互を 
〇チャイルド□ックを設定する 
チャイルド□ックランプ(緑） 

〇 t ットしたとき点な110ペ-ジ〉 


陆タイマーボタン庄灰み' 


〇のタイ7—時間を設定する 
枕タイ 7— ランプ(緑)歴互を 
〇運転残り時間び点な 


fr 




切 
タイ7 






静音 
寺省エネ 
^標準 

切換 








ク 


〇 


のど•肌 




V 


加湿 


た 




運転 

入/切 




ク 


運拓入/枕スイッチ 

石を110ペ-ン〉 

〇運転の入-切を巧ラ 


のど•肌如湿ボタンの互を 
〇のど•肌如湿モードに 
設定する 
L - のど•肌細湿ランプ(緑)の召) 
〇設定したときに点な 


運転陆換ボタン33互を 
〇運転モードの切換を巧ラ 


L 運拓モードランプ(緑）の互> 
〇設定した運転モードが'点な 


ご使用前 各部のなまえ 
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使用ずる場所-ほ用前の準備 



隱询だ迦麵ザ居怎边だ 


設置場所 

〇直射曰光やエアコン•暖房機〇水平です夫な場所に設置しで〇カーテンなどが'吹出□や背面 


の温風び'あたらないところに ください。 

設置しでください。また、ち〇図の範囲内に物を置カス P いで 
気の影響を受けやすい窓際か ください。 

ら離しで設置しで < ださい。 

設置が況の影響により正しい 
湿度を表示しないことびあり 
ます。 


の湿度じンサー部をふさびな 
いよラに設置しでください。 





使用条件(室温と湿度） 

〇室内温度は0〜40で、湿度は20〜85%で使巧しでください。 



藝窗罰强葡の驾簡 


タンクに給がする 

7 タンク取つまを持ち、タンクを取り出す 


2 


3 


タンクキャップを外す 

〇がしたタンクキャップにごみ-糸くず-ほこり 
など付着しないよラにを意しで < ださい。 


タンクを振り洗いしてから、水道水を□元まで 
ゆっくり給水する 




ご使用前 使用する場所•使用前の準備 
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4 


5 


タンクキャップを確実に閉める 
〇タンクについた水は完をにふき取ってください。 

〇タンクキャップを下にしたときか漏れびないこと 
を確認しで < ださい。 


タンクを本体に忆ットする 
〇トレイが'確実に本体の奥まで入っていることを確 
認しでください。 

〇タンクを本体に t ツトするとき、タンクのツメを 
本体の溝に入れでください。 


-移動ずるとき- 

〇必ずタンクを取り出し、両まで取っまを持って、 
傾けないよラに静かに運んでください。 

かびこぼれで周囲をめらすおそれびあります。 


閱 C 




取っ手 



取っ手 


か 


〇タンクをじツトしで、ネリめでご使巧のときに抗菌気化フイルターの顔料び色落ちすることび 
ありますび、異常ではありません。また、顔料は無害で人体には影響ありません。 

気になるちは抗菌気化フィルターを水洗いしでください。 


〇40で]^上のお湯や化學薬品-芳香剤(ア□マオイルなど）-ちれた水などは使巧しないでく 
ださい。変形やな障の原因になります。 

〇ミネラルウす一夕一-アルカリイオン水-#戸水-淨水器の水などは入れないでください。 
カビや雑菌が'義殖しやすくなり故障の原因になります。 


電源コードを接続する 

電源プラグをコンじント ( 100 V ) に差し込む。 


〇 



〇家庭巧電源凶がでは使巧しないで 
ください。動作異常や予想しない 
事故の原因になります。 

〇 200 V 電源には絶対に差し込まな 
いでください。乂災、感電、な障 
の原因になります。 

〇タコ足配線はしないでくださし、。 
义巧の原因になります。 



ご使用前 使用する場所•使用前の準備 
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運面を開おずるとを 


運輯入/切スイッチを巧す 
運転停止中に 


運転 

; y 切 

を lA を巧す 


点な 


DAINICHI 

HD-RX308 


馨ハイブリッド◎給水 

〕己己己 □ 現街显度 


30 


40 


50 


60 


70% 


湿度設定 


04 

〇チャイルド□リク 0 2 時間 


運転を開始し、現在湿度を表示します。 

<加湿運乾中の表示と動ぎ> 


〇静音 
〇省エネ 
•標準 


n のど•肌1 
U 加湿 j 



加湿方式 

A イブリツドサイン 

送風フアン 

加湿中 

温風気化す 

点な 

回転 

気化す 

消の 

回転 

如湿停丄 

神 

消な 

停止 


※十分な如湿び得られでいるときは、如湿を停止する場含びあります。 

※室内温度び低いときは、現在湿度が設定湿度よりち低いときでち、温風気化すで 
運転をしないときがあります。そのときは、八イブリツドサインは点巧しません。 

現在湿度表巧についで- 


湿度表示は目まとしてお使い < ださい。 

〇本体内部の湿度じンサーで檢巧した湿度を表示します(表示湿度は、30〜70%)。 

〇運転を開始しでからち定するまで約5分間かかります。また、急激な温度変化や設置が巧 
などの影響により正しい湿度表示をしないことが'あります。 

〇現巧湿度表示と化の湿度計の表示は、如湿器の設置状おや湿度計の種類により、必ずしち 
一致しないことびあります。 


—拖取の口図- 

ブ-加湿運転中にタンクの水び'なくなると 
自動的に運転を停止し、給水サインの 
点滅と10回のブザー音でお知らせします。 

2- 運拓入/枕スイッチを押しでください。 

給水サインと現在湿度表示が'消口します。 

3- タンクにかを入れ、本体に t ットしで 
ください。 

4 - 再度、運拓入/枕スイッチを巧すと運転4^1 
を開始し、現在湿度を表示します。 


區滅> っみ费 


よ：ーピーピー•••三 


水 



◎給フ本 


000000000現在湿度 

30 ♦ 40 ♦ 50 ♦朗 ♦ 70% 


◎給水 


■ ■■□□□□□〇現在湿度 

30 ♦ 40 ♦ 50 •朗 ♦ 70% 




〇タンクを入れでからトレイや巧菌気化フィルターにかが'巧きわたるまでに約5分かかります。 
〇タンクの水量び少なくなると、タンクからトレイに水び供給されるときの「ボコボコ j とい 
ラ音び大きくなりますび、異常ではありません。音び気になる方は、パブルユニットを取り 
出しでお使いください。取り出しで使巧されでち運転に影響はありません。 

〇初めでご使巧のときは、ヒータ(ニク□ム線)び発熱した際に、吹出□から防鐘'庙の焼ける 
臭いびすることびありますび、人体には影響ありません。しばらくの間、お部屋の換気を 
しなびらご使巧ください。1時間ほどでおさまります。 


運括を開始ずるとき 巧用方ま 
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運面を停止ずるとを 


運乾入/切スイッチを巧す 
運転中に 


運転 

入/切 

( p ^ ~0\を巧す 


消な 


1すべでのランプび消りします。 

1約50秒間送風後、停止します。 


DAINICHI 

HD-RX308 


◎ハイブ」ツド◎給水 

〕〇 〇 □ 〇 現街湿度 


30 • 40 • 50 • 60 . 70 % 


〇静音 
04 〇省エネ 

0 チャイルド□妙 0 2 時間 〇標準 


湿度設定 




ど.桐 

湿 


瓜 


本体び転倒したときは、「ピーピーピーピ ー J とブザー音び鳴り、運転を停止しで、現在湿 
度表示び点滅します。このとき送風ファンは回りません。圧防み 


1運転を停止しでち、運転停止後約50秒間は本体巧をちやすため送風ファンが'回っています 
ので、電源プラヴをコンじントから巧かないでください。電源プラヴを巧いで運転を停止 
したり、運転停止後すぐに電源プラグをコンじントから巧くと、故障の原因になります。 


チャイルド□ックを使用ずるとを 


ルさいお子さまのいたすら操作を防止したいとさにお使いください。 
運転中、運転停止中のどちらでちじット-輯除でさます。 


チャイルド□ックを它ットする- 

扇参チャイルド□ック 


3砂巧し 




約3砂間巧す 


〇チャイルド□ックランプび点なします。 
f チャイルド□ックの解除がは、操巧が'、 
I できなくなります 




チャイルド□ツクを解除する 



消な〉〇チヤイル阳ック 


^ \ \約3抄間巧す 
チャイルド□ツクランプび消のします。 


〇電源プラヴをコンじントから抜いたり、停電したときは、チャイルド□ックび解除されま 
す。再度、 t ットしでください。 


運稳を停止するとき.チャイルド□ツクを使用するとき 使用方法 
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巧めでご使巧のときや、電源プラヴをコンじントから巧いたり、停電したときは、「標準 J 
運転モードになります。運転モードを変えたいとさは再度、設定しでください。 

1 「のど•肌如湿 J モードで運転するときは、運転モードランプが'消なします(「湿度設定をする 
とぎ j を参照)。 


湿度設定をずるとを 


お巧みの湿度に設定して < ださい 

湿度設定ボタンを巧すごとに設定湿度び'のり換わります 
加湿運転中に 


显度設定 

を巧す 




50 • 60 

70% 

戀 □ 

□ 


赫 


50 ■ 

60 • 70 % 

〇 

m 〇 


50 

仁) 


日0 • 70 % 

〇 ■ 


城 




〇還んだ湿度設定ランプび点なします。 

※「のど•肌細湿 J モードのときは、湿度設定はできません。 
(運転モードランプ、湿度設定ランプ消な） 


〇初めでご使巧のときは、湿度設定は「50%"こ設定されでいます。 

〇湿度設定を還ぶ目まとしでは、就寝時や室内の結露び気になるときは「50%_1、乾燥が'気に 
なるときは 「60% J または 「70% J に設定しでください。 


運面切換をずるとを 


お巧みの運乾モードに設定して<ださい 

標 準：湿度設定に台わせで自動で加湿量を調整し、運転します。 

省エネ：消費電力を抑えなびら自動で加湿量を調整し、運転します。 

静 音：風量を弱めで自動で加湿量を調整し、運転します。 

い省エネ j と「静音_!モードは、最大加湿量び少なくなり、お部屋の広さやま件^ 
\によつでは設定湿度に達するまでの時間び長くなることびあります ] 

のど•肌如湿：曼場の乾燥時などに、「のど•肌 J のラるおいを守る湿度に自動で加湿量を調整し、 
運転します。 

運乾切換ボタンを巧すごとに運転モードび'のり換わります 
加湿運転中に 



〇静音 

〇静音 

♦静音 

〇省エネ— ► 

参省エネ 

— ► 〇爸エネ 

参標準 （ p ^ 

0標準 

〇標準 


〇遇んだ運転モードランプび点なします。 

のど•肌如湿にしたいとき- 


のど•肌如湿ボタンを巧すと、「のど•肌如湿_!モードにの0換わ0ます。 

了 C 〇のど•肌細湿ランプび点なします。 

〇のど•抓のラるおいを守る湿度に自動で 
コント□ールしで加湿します。解除後は、 
運転切換のいずれかのモード（標準 • 省ェ 
ネ•静音）に戻ります。 



( お除するときつ 
のど•肌加湿運転中に 



い\を巧す 
) のど•肌如湿ランプび消なします。 


使用方法 


運括切換をするとま•湿度設定をするとぎ 
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切タイマー運面をほ用ずるとを 



切を 


户可苗) 


一定時間で運乾を終わらせたいとき 

4時間、2時間の設定が'でさます。 

7 切タイマーボタンを巧すごとに設定時間が顶り換わります 
運転中に 


齒 



04 

〇2時間 

懈除） 


一04 

^ ,2時間^ 


参4 

〇2時間 




選んだ設定時間の切タイマーランプび点なします。 


〇時間の経過ととちに切タイマーランプび切り換わり、運転残り時間を表示します。 

-運お残り時間の表/示についで- 


参4 

〇2時間 

残り時間び4〜2時間です。 


時間び経過すると 


04 
• 2 時間 

残り時間び2〜〇時間です。 


^ 設定時間が'経過すると、自動的に運転を停止します 


1すべでのランプび消のします。 

1約50秒間送風後、停止します。 


消灯 


巧 


DAINICHI 

HD-RX308 




◎ A イブ J ッド◎お化 

括を湿度 


70 % 

..口. 


I 湿度設定 


〇爵音 
04 〇省エネ 

〇わ仙阳ブク 02時商 〇樓華 


國 


を行なって<ださい。新たに台 


>設定後にのタイ7—時間を変えたいときは、ちラ1度 
わせた時間から助タイ7—が作動します。 

>のタイ7—運転を設定するときは、タンクの水量を確認しでください。水量び少ないと 
タイ7—び助れる前に水びなくなり、給水サインび点滅しで運転を停止します。 



|擁苗遮」 




切タイマーボタンをのタイマーランプび'消な(解除)するまで巧す 
のタイマー運転中に 



消な 


04 

〇2時間 


〇のタイマー運転で停止したときは、巧タイ 7— ボタンを押しでち運転は再開しません。 
再度、運拓入/枕スイッチを入れでください。 


切タイマ—運乾を使用するとき 使用方ま 
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お手人れのしかた 


〇点檢•おま入れを行ラときは、必ず運転を停止させ、送風ファンび 
停止したことを確認後、電源プラヴをコンじントから巧いで行なっ 
でください。また、分解はしないでください。感電•発乂•が障の 
原因になります。 

〇おま入れせずに使巧を続けると、カビや雑菌が'蒙殖し悪臭が'発生したり、加湿量の低下や 
送風音び大きくなる原因になります。定期的におま入れを行なってください。 



〇 



本化のごみやほこりをふき取る 

〇柔らかい巧でからぶきするか、かでラすめた中性洗剤をしみ这ませた 
巧でふいでください。 

〇変質や変色防止のため、ベンジン-シンナー-アルコール-アルカリ 
洗剤•漂白剤などは、使巧しないでください。また、化學ぞラきんを使 
巧するとさは、その注意書に従ってください。 

タンク巧をきれいにする 

〇タンク巧の水は、毎曰新しい水道水と入れ曽えでください。 

タンク内の水を捨て、きれいな水を少し入れ、振り洗いしでください。 






細ム-」国遺居 


吸気グリルのおま入れをする 

掃除機などで吸気グリルのほこりを取る。 

-- 吸気グリルの巧れびひどいとき 

ブ-吸気グリルを取りがし、除菌フィルターを 
取0がす。 


2.吸気グリル、除菌フィルターは掃除機など 
でほこりを取る。 

义吸気グリルに除菌フィルターを取り巧ける。 

※除菌フィルターは吸気グリルツメ (4 箇所)に 
巧むよラに取り付ける。 

4. 吸気グリルはがしたときと逆の手順で本体 、ソタ 
に取り付けでください。 

※吸気グリルは①のツメに箇所)を本体の巧に 
差し込んでから⑨のツメに箇所)を差し込む。 






除菌フィルター 


⑨ ツメ 




g ぉ"なが 

〇吸気グリルの巧れびひどくなると雑菌び繁殖し悪臭び発をしたり、加湿量の低下や送風音 
び大きくなる原因になりますので、こまめにおま入れしでください。 


おま入れのしかた 点検•その他 
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淵刮だ-」国-編 


トレイとトレイ巧部品(抗菌気化フィルター、巧菌•消臭シート、 
八'ブルユニツト)のおま入れをする('洗剤は使用しないでください) 


2 


タンクを取り出し、トレイを引き出す 

※水平に引さ 
出す。 

トレイからトレイ内部品を取り出し、 
表面の水アカやほこりを洗い流す 

巧菌気化フィルター 
な菌 ’r 肖臭シート 
バブル ユニット 




3 


4 


トレイの化を捨て、トレイをスポンジ 
などで水洗いする 


※フ□ートは、がさ 
ないでください。 



フ□-卜 


トレイ内部品をトレイに取り巧ける 

〜1 



5 

6 


凸部 


※お菌気化フィルターは、トレイの凸部に 
そつで入れでください。 

トレイを本体の奥までお実に它ットする 
タンクを本体に忆ットする 


@菌気化フィルタ与 Cl 菌’消臭シート） G バブルユニット 




※化洗い後、 
柔らかい巧 
でちれをふ 
く。 


※軽くすすぐ※バスレユニット 
程度に水洗をが洗いする。 
いする。 スポンジは取り 

出し、軽くちみ 
洗いする。 


〇抗菌気化フィルターやトレイにかアカび 
付着します。水アカは水道かに含まれる 
=ネラル分び気化せずに残ったちのです。 
お手入れせずに使巧を続けると固まって 
取れにくくなり、カビや雑菌び繁殖し悪 
臭が'発生したり、如湿量の低下や送風音 
が'大きくなる原因になりますので2週間 
に1回は必すおま入れしでください。 



国遣昌 


巧:窗気化フィルターは月に1回クエン酸で’洗'海する 

めるま湯 (40 で!^下) 1.5 L に約 lOg (大^ 

さじ1杯)の割合でクエン酸を落かす 
※濃度が'高いと部品破損の原因になります。 

巧;菌気化フィルターを入れ、約30分 
浸ける 


2 



巧 


クエン酸を溶か、 
U ためるま 

巧菌気化フィルター 
※巧菌気化フィルターをがしたまま機器 
を使巧しないでください。 


新しい水でしっかりすすぎ洗いする 



※クエン酸の成分が'残ると、臭いの発生や 
故障の原因になります。 


〇抗菌気化フィルターはクエン酸洗淨しなし、で使巧を続けると寿命び1シーズンと短くなります。 

(1 シーズン6力月、1曰 S 時間運転、水道水の硬度 50 mg / L (を国平巧値)の場台）歷^ 
〇クエン酸は薬局-薬店-ホームじンター-インターネットなどでお買い巧めください。「巧召> 
〇クエン酸は食品添舶物で食品衛を上は無害ですび、幼巧のまの届かないところで保管しでくださし、。 
〇クエン酸で抗菌•消臭シートを洗浄しないでください。有効成分が溜け出す原因になります。 


おま入れのしかた 点検•その他 
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» 障かな？とおった s 



次の症がは巧障ではあ0ません。修理を依頼される前に1度ご巧認< ださい。 


症 状 

原 因 

処置 方法 

給化サインが'点滅 
しでいる 

タンクの化が'なくなった。 

タンクに給水しでください。 く 7 ぺ-ジ1< 9 ぺ-ジ1 

タンクに化が'入つ 
でし、るのに給化サ 
インび点滅する 

本な:び傾いでいる。 

化平な場所に設置しでください。 <7 ぺ-ジ1 

トレイが植実に本体に入っていなし、。 

トレイをお実に本体の奥まで入れでください。 

< S ベ-ジ |<14 ぺ-ジ1 

フ□-卜び弓1っ掛かっでいる。 

フロー ト局迈のごみを取り除いでください。<14 ぺ-ジ1 

運お入/阳スイッチを巧し直しでいなし、。 

運拓入/切スイッチを巧し直しでください。< 9 ベ-ジ1 

バブルユニットに化アカやごみび 
巧着しでいる。 

バブルユニットのおま入れをしでください。^_, 

。4 ベ-ジ1 

蒸気び見えない 

本製品はお菌気化フィルターに風 
をあでで湿った空気を送0出す方 
なのため、蒸気や霧は見えません。 

異常ではありません。 く 4 ベ-ジ1 

運転しない 

チャイルド□ックかたットされでいる。 

チャイルド□ックを解除する。 <10 ぺ-ジ1 

給水サインび点滅しでいる。 

タンクに給化しでください。 < 7 ベ-ジ K 9 ベ-ジ1 

運転中なのに風び 
出ない柳湿しない） 

お部屋の湿度が'設定した湿度な上に 
なっでレるため、加湿を止めでいます。 

異甫ではありません。 く 9 ベ-ジ1 

風は出でいるの 
に、タンクの化が' 
減らないまたは 
風の出びかない 

吸気グリルにほこりび巧着しでい 
る。 

吸気グリルのおま入れをしでください。<13 ぺ-ジ1 

お菌気化フィルターに化アカやごみ 
びな着しでいる。 

巧;菌気化フィルターのおま入れをしでください。 

ク4 ペ-：；1 

風び)ちたい 

化び気化するとき熱び奪われるの 
で、風は暖かくありません。 

異常ではありません。 ぐむ习 

ノ \イブリツドサイン 
び点なしない 

設定湿度に達しでいる。 

異常ではありません。 〈9 ベ- ジ 1 

室内温度びほい。 

f 省エネ J モードになっでいる。 

現を湿度び設定 
湿度より高くなる 

設置状況によっては現を湿度が'設定 
湿度より高くなることが'あります。 

設置場所をごお認ください。 <7 ベ-';;1 

十分な加湿び得られでいるときは、運転を停止 
しでください。 <9 ぺ-ジ1 

加湿器の現巧湿度 
表示と他の湿度計 
祇就 L 致しない 

現を湿度表示は、加湿器の設置状況 
や湿度計の種類によ0異な0ます。 

設置場所をご確認ください。 <7 ベ-ジ1 

現を湿度表示は、目まとしでお使いください。 

< 9 ベ-ジ1 

湿度び上がらない 

部屋び広すぎる。 

適用床面積の範囲でお使いください。117ペ-ジ〉 

「省エネ j 、 r 静音 J モードになっでいる。 

r 標準」、 r のど•肌加湿」モードでお使いください。<11 ぺ-ジ1 

窓や戸び開いでいる。 

窓や戸を閉めでお使いください。 

音びする 

「ボコボコ J といラ音は、タンクか 
らトレイに化び巧給されるとき、 
タンクの中に空気が'入る音です。 

異常ではありません。 

音が'気になる方は、バブルユニットを取り出しで 
お使いください。 く 4 ベ-ジ K 9 ベ-ジ1 

f ブーン J という音は、送風フアン 
び動いでいる音です。 

異常ではありません。但し、し、つもより音び大き 
く感じたときは、吸気グリル、お菌気化フィルタ 
-のおま入れをしでください。 <13 ぺ-ジ K 14 ぺ-ジ 

臭いび出る 

巧;菌気化フィルター、吸気グリル、 
トレイびちれでいる。 

巧;菌気化フィルター、吸気グリル、トレイのおま 
入れをしでください。 <13 ぺ-ジ 1<14 ベ-ジ1 

トレイ内の化に 
色びついでいる 

お菌気化フィルターの顔料び、色落 
ちしたちのです。 

(ネリめで使巧したときだけです） 

異常ではありません。また、人体には影響あり 
ません。気になる方は、お菌気化フィルターを 

7本洗いしでください。 <8 ベ-ジ1 

ノ \フルサイン(空気 
の御び大きくなる 

タンクの化量によって変わります。 

異常ではありません。 

バブルユニットのスポンジび奥ま 
で入っでいない。 

スポンジを奥まで入れでください。 く 14 ぺ-ジ1 


— 1b — 


故障かな？とおつたら 点検•その他 


嚇威因を娜冒な) V がを 《 


なのよラなエラー表示が'現れたとぎは、適切な処置を行なって < ださい 


表示部 (エラー 表示） 

原 因 

処置ち ま 

\\\\\\\\1/////// 

'3 イ '.'4 も'/' st 、.、6い>、、/〇 

<ランプ点滅> 

本体を傾けたり、転倒したため 
S 動停止した。 

(転倒自動停止装置び作動） 

水平な場所に設置し、こぼれた水をふき、 
本体び乾いでから運拓入/枕スイッチを 
巧し直しでください。 <7ぺ-ジ K 10 ベ-ジ1 

\ \参叠音 

如刃ま骄 

<ランプ点滅> 

室湿異常 （ 0で凶下または40で 
从 h ) になったため自動停止した。 
(室湿異常白動停止装置び作動） 

設置ちまを確かめ、運拓入/枕スイッチ 
を巧し直しでください。 く 7ベ-ジ1 

\1 / \ 1 / 

7?(、ィブリッド-が* 

<ランプ点滅> 

修理-点検が'必要な故障です。 

電源プラグをコンじントから巧き、お買 
し、上げの販売店にご相談ください。118ベ-ジ〉 


0置を巧なつてを直らないとぎ、上記ながのエラー表示がでたとぎ ) 


が障び考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。 

な障したまま使巧を続けると、予想しない事がが'発をするおそれが'あります。 

消耗品の交換について 


交換の曰ま 

〇抗菌気化フィルターは、3シーズンを目ちに新しいちの(別売品）と交換しでください （1 シーズン 
6力月、1曰8時間運転、水道かの硬度 50 mg / L (を国平巧）、月に1回クエン酸洗浄した場台)。 
クエン酸洗淨なしでは1シーズンです。巧召> 

なお、水道水の硬度の違いにより寿命び短くなる場台びあります。 

また、3シーズン巧でち巧れや水アカび落ちなくなったり、傷みや型くずれびひどいときは 
交換しでください。交換せずに使巧を続けると、カビや雑菌が'繁殖し悪臭が'発をしたり、加湿 
量の低下や送風音が'大さくなる原因になります。 

〇除菌フィルター、巧菌•消臭シート、スポンジは、巧れや水アカが'落ちなくなったら交換をおす 
すめします。交換せずに使巧を続けると、カビや雑菌び繁殖し悪臭び発生したり、加湿量のほ 
下や送風音び大きくなる原因になります。 

保管と廃棄のしかた 


保管するとぎ（長期間使用しないとぎ） 

7 おま入れのあと、よく水分をふき取り、乾かす（特に、巧;国気化フィルターは振っ 
で水気を取り除いでから陰干しし、十分に乾燥させる） 

2. お買い上げ時の包装箱に入れるか、ポリ袋などで包み、湿気のかないところに保管する 

廃棄するとぎ 

本体-消耗部品を廃案するとさは、各自治体の指示に従って廃棄しでください。 

l ; s 狂。酉 S 〇巧菌気化フィルタ-"•プラスチック ( PE ) 〇抗菌•消臭シート •••紙 

I ' Sffieto 胃胃 / 〇除菌フィルター……プラスチックでの 〇スポンジ . ポリウレタン ( PU ) 


故障かな？とおつたら•消耗品の交換についで•保管と廃棄のしかた 点検•その他 
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定期点検のおずずめ 

長期間ご使巧になりますと機器の点検び必要となります。シーズン巧めやシーズン終了時にお買 
い上げ販売店などに点檢依頼をおすすめします(有料)。 


愛情点検 

長年ご使用の加湿器の点検を！ 

ク 

こんな 
症状は 
あ0ま 
せんか 

-か漏れする。 

-本体び異常に熱い。 

-電源コードに触れると遇電 
したり、しなかったりする。 

-運転中に異常な音が'する。 

-その他の異常や故障び友る。 

► 

ご使巧 
中止 

な障や事が防止のため、 
電源プラグをコン t 
ントから抜き、お買い 
上げの販売店に点檢- 
修理をご相談ください。 


仕様 


型 咨 

HD - RX 308 

電源電圧及び周波数 

AC 100 V 50/60 Hz 

加湿 運転 

標準 

省エネ 

静音 

のど•肌如湿 

消費電力（最大） 

161/161 W 

11/11 W 

158/158 W 

161/161 W 

加湿量（最大)※1 

300 mL/h 

160 mL/h 

250 mL/h 

300 mL/h 

運転音 

最 大 

25 d 己 

25 d 己 

18 d 己 

25 d B 

最ル※2 

15 d 己 

15 d B 

15 d 己 

18 d B 

タンク 容量 

3.2 L 

適巧床面積 

木造和室 

8 m 2 (5 置） 

プレ八ブ洋室 

14 m 2 (S 置） 

がおブ'ま（高さ X 幅 X 奥行） 

325 mmx 325 mmxl 53 mm 

質 量 

約 3.3 kg 

電源コードの長さ 

1.8 m 

まを 装置 

転倒自動停止装置、室湿異常自動停止装置 


XI 加湿量は室温20で-湿度30%のま件のとぎです。 
X 2 最ル運転音は50%設定時のとぎです。 


部品のごを义について 


巧の別売部品は、お買い上げの販売店にごをでください。その際は、型名-部品名-商品 
コードをはっきりとお伝えください。また、インターネットでをごをでび'できます。 

f お客様サポート/お問い合わせ J 
http :// www . dainichi - net . co . jp / support / 


インターネット ダイニチェ業 




別売部品 


部品の価巧や仕様は示ちなくを至することびあ0ます 
その他の部品についではお買い上げの販売店にご相談ください 



クエン酸 

lOOg 


クエン酸 
315产 

(本体価格300円） 
商品コード： H 010010 


咖 


お菌気化フィルター 
1,680円 

(本体価を1,600円） 


<消耗部品〉 




巧菌-ミ肖臭シート 
577円 

(本体価格550円） 


m 


スポンジ （1 個入り） 
157円体体価巧150円) 
除菌フィルター商品コード: H 011011 
472円 スポンジ (6 個入り） 

(本体価ち450円） 472円体体価を450円) 


商品〕-ド: H 0 60507商品〕-ド: H 0 90010商品〕-ド: H 0 60351商品〕-ド: H 01 1012 


定期点巧のおすすめ•仕様•部品のごを交についで 点検•その他 
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保証とアフターサービス 


〇「な障力、な？と思ったら J に従ってお調べください。 

< T 5 s -' リク6ベ-ジ I 

〇処置を行なってち直らないときは、ご使巧を中止し、必ず 
電源プラグをコンじントから巧いで、お買い上げの販売店 
にご相談ください。そのとさは、ちの事項をご連絡ください。 

参保証期間口 

修理に際しましでは、保証書をご提示<ださい。な証書 
の規定に従って、販売店び修理させでいただきます。 
♦保証期間び過ぎでいるとぎ 
修理すれば使巧できるときには、ご希望により有料修理 
させでいただきます。 

参修理料を 

技術料+部品代 (+ 出張料)などで構成されでいます。 


品 ち：ダイニチ細湿器 

型 ち： HD - RX 308 

お買い上げ日：保証書に記載 
巧障の症状：エラー表示など、 
でぎるだけ詳し< 


1修理などで加湿器を運搬する 
ときは、必ずタンク-トレイ 
巧のかを捨てでください。 
運搬のを中で水びこぼれで周 
囲を巧すおそれびあります。 


^^>10胃8^*^111(使巧ちを • おま入れのしかた’異常時の巧処ちをびわからないとぎ） 

アフターサービスご相談窓□(通話料巧料） 

TEL 0120 -468-1 10 

FAX 01 20-468-220 

<受付時間〉 

11月〜1月9:00〜19:00 

(±は〜17:00、日•祝日•年ホ年始は休み） 
2月〜10月9:00〜12:00、13:00〜17:00 
(±•曰•祝曰は休み） 

※型名(本化背面に表示)をご巧認のラそ、ご連絡< 

インターネットからのお問い台わせ 
<24時間受付> 

インターネット ダイニチェ業 [^J 

「お客様サポート/お問い合わせ J 
http :// www . dainichi - net . co . jp / support / 

ください。 


ダイニチェ業な巧舍社におけるお客様の個人情報のお取り扱いについで 


1. ダイニチェ業株なミ社(な下「解社 j ) は、お客様の個人情報をお客様からのご相談への巧応や修理及びその 
確認などに利巧させでいただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことびあります。 

2. 巧の場合を除き、弊社 JaWI の第王者に個人情報を提お-開示することはありません。 

① 修 S やその確認業務を委託する場合 

② まちの定める規定に星ブく場合 

3. 個人情報に関するご相談は、お問い合わせいただきました窓□にご相談ください。 


^^ 

•保証書(裏表紙に巧いでいます） Bli > 

販売店で必要事項を記入しでおおししますので、記入内容をお確かめのラ之、内容をよくお読 
みのあと、大切にな管しでください。 

•保証巧間 

属證期間は、お買い上げ曰から本化 3 年間で す。なお、消耗部品(抗菌気化フィルター、抗菌 • 
消臭シート、除菌フィルター、スポンジ)の取り曽えは、保証期間中でち有料となります。 

他にち有料となることび'ありますので、な証書をよくお読みください。 



〇補修巧性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 
〇本加湿器の補修巧性能部品は、製造巧のり後6年な有しでいます。 


苗が名)と苗お 


保註とアフタ—サ—ビス 点検•その他 
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加湿器保証書 


〈無料修理規定〉 

1. 取扱説明書、本体お巧ラベルなどの-;主意書にがった正常な使用状態で故障したときは、お買い上げの販売店び無料修 
理致します。 

2. 保証期間巧に故障しでお料修理を受けるとさは、商品と本書をご持参、ご提示のラえ、お買い上げの販売店に巧頼し 
でください。 

3. ご転居のときは、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

4. ご贈営品などで本な証書に記入しであるお買い上げの販売店に修理力 s ' ご巧頼でさないとさは、轉社へご相談ください。 

5. 保証期間のでち巧のとさは、有料修理になります。 

(イ）使用上の誤り、不当な修理■改造による故障や損傷 
(□) お買レ上げ後の持ち運びの際の落下などによる故障や損傷 

(ノ\) 乂災' 地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の 
使用電源（電圧、周波数）、ほこりなどによる故障や損傷 
(二）消耗部品（巧菌気化フィルター、巧菌'ミ肖臭シート、除菌フィルター、スポンジ）の取り替え 
陆）が月‘ち^^の®^ 

(へ）一般家庭用]：^^列（たとえば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用されたときの故障や損傷 
(卜）本書の提示びないとき 

(チ）本書にお買レ上げ曰、お客様名、販売店各の記入のないとき、あるレはま巧を書き替えられたとさ 

6. 本書は曰本国巧においでのみ有効です。 

7. 本書は再発行致しませんので、紛失しなレよラ大切に保管しでください。 

※この保証書は本書に明示した期間、条件のちとにおいで無料修理をお約まするちのでず。したびっでこの保証書じよっ 
で保証書を発行しでいる者(な証責任者)、およびそれ]^がの事業着に巧するお客様のを律上の憧利を制限するちので 
はありませんので、保証期間経過をの修理などじついでご不明のときは、お買い上げの販売店、または弊巧にお問い合 
わせください。 

※保証期間経過後の修理、巧修用性能部おのな有期間についで詳しくは、取扱説明書 （18 ページ）をご覧ください。 


型名 

HD - RX 308 

(お客様） 

お名前 

製造塞号 


様 


ご住所 

お買い上阳 

年月曰 

下 

販売店住所-店名 

電話番号 
( ) - 



保証期間(お買し化げ日から） 
本体3年間 


本書は、本書記載内容で無料修理を巧ラ 
ことをお約まずるちのです。 

お買い上げの曰から左記期間中故障び発 
ちしたとさは、本書をご提示のラえ、お買 
い上げの販売店に修理をごの頼ください。 

しお客様へお願い J ) 

おま数ですび、お各前、ご住所、電話番号 
をねかりやすくご記入くださし、。 

しご販売店様へ J ) 

お買い上げ曰、製造畜号、責店名、住所、 
電話番号を必す記入し、（記入のないとさ 
はお巧になります)本書をお客様へお;度し 
ください。 



む）巧ザニ < 了 ま’ がゴをが 

新瀉巿南区北田中 780-6 
TEL 025-362-1 101 (代） 

アフターサービスご巧談窓日 巧01 20-468-110 


まを営業所 

干101 -0021 

千げ田区夕 1 •巧田 2-13-7 ダイニチ巧田ビル 

巧 03(3258)3841 が 

大阪営業所 

干 564-0044 

大阪府の田巿南を田 2-6-6 

巧 06(6330) 1431が 

仙台営業所 

干 984-00 15 

仙台巿岩林区卸旧 3-1-15 

巧 022(235)8621 ㈱ 

新潟営業所 

干 950-1 295 

新潟巿南区北田中 780-6 

凸025 (362) 1140が 

ま都宫営業所 

干 320-0838 

ま都邑巿吉野 2-1-12 

巧 028(636)9411 が 

ち古屋営業所 

干461-0040 

名ち屋巿東区矢田 1-3-33 第一生命ビル 

凸052 (721)6677( 巧 

広島営業所 

干 731-0137 

広島巿安伍南区山本 1-4-25 

巧 082(875)8851 が 

福岡営業所 

干 812-0016 

福岡巿博を区博を駅南 2-4-1 1 シテイコート中陽 

巧 092(474)0731 が 


0巧^^二*王ぉがが会が 

干 950-1 295 新潟巿南区北田中 780-6 
ホームぺージ http://www.dainichi-net.co.jp/ 


HD-RX 308.08 .08.0,000-1 


































